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中華 人民共 和國香 港特別 行政區 
區旗、 區徽 使用暫 行辦法 

(1996 年 8 月 10 日 全國 人民代 表大會 
-  香港特 别行政 區善備 委貢會 

第 四次全 體會議 通過） 

根據 《中 華人民 共和國 香港特 別 行政區 基本法 》第 十 條 的 
規定， 為了 維護香 港特別 行政區 區旗、 區徽的 尊嚴， 正 確使用 
區旗、 區徽， 特制定 區旗、 區 徽的使 用暫行 辦法。 

第一條 香港特 別行政 區區旗 、區 徽是香 港特別 行政區 
的象征 和標志 。每個 香港居 民和團 體都應 當尊重 和愛護 區旗、 
區徽。 

第二條 在香港 特別行 政區， 凡國旗 與區旗 、國徽 與區徽 
同時懸 挂時， 應當 將國旗 或國徽 置於較 突出的 位置。 

列 隊舉持 國旗和 區旗行 進時， 國旗應 在區旗 之前。 平列懸 
挂國 旗和區 旗時， 國旗 在右， 區旗 在左。 

第三條 不得升 挂破損 、污損 、褪 色或者 不合規 格的區 
旗、 1^ 徽。 

第四條 區旗、 區 徽及其 圖案不 得用作 商標和 廣告。 
第五條 區旗、 區徽 必須按 照 制 作 説 明 制作。 
附 ：1、 中華 人民共 和國香 港特別 行政區 區旗制 作説明 
2、 屮華 人民共 和國香 港特別 行政區 區徽制 作説明 
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附 1: 

中華 人民共 和國香 港特別 行政區 
區旗制 作說明 

區旗的 形狀、 顏色兩 面相同 ，旗 上紫荆 花兩面 相對。 為便 
利計， 本件僅 以旗杆 在左之 一面為 説明之 標準。 對于旗 杆在右 

之一面 ，均 應對應 制作。 

一、 旗面為 紅色， 其色 度值以 中華人 民共和 國國旗 紅為標 
準。 旗面呈 長方形 ，其長 與高為 三與二 之比， 旗 面中繪 有一朵 
白色動 態五瓣 紫荆花 ，其外 圓直徑 為旗高 的五分 之三。 各花瓣 
圍繞旗 面中心 點順時 針平均 排列， 在每 片花瓣 中均有 一顆紅 
色五角 星及一 條紅色 花蕊， 紫荆花 中心點 位於旗 面中心 ，旗杆 
套為 白色。 區旗圖 案見圖 1。 
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圖 1  中華人 民共和 國香港 特別行 政區區 旗圖案 
二、 區旗旗 面通用 尺寸定 為如下 八種： 

1 號： 長 288 厘米， 高 192 厘米。 
2 號： 長 240 厘米， 高 160 厘米。 
3 號： 長 192 厘米， 高 128 厘米。 
4 號： 長 144 厘米， 高 96 厘米。 
5 號： 長 96 厘米， 高 64 厘米。 
車 旗： 長 30 厘米， 高 20 厘米。 
簽 字旗： 長 21 厘米， 高 14 厘米。 
桌 旗： 昆 15 厘米， 高 10 厘米。 

因特殊 需要制 作不同 尺寸區 旗時， 均按通 用尺、 j' 成比例 
地 放大或 縮小。 
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三、 紫荆花 定位圖 
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圖 2 紫荆花 定位圖 


•  4  • 


四、 紫荆 花制版 定位圖 


圖 3    紫荆 花制版 定位圖 


附 2: 


中華 人民共 和國香 港特別 行政區 
區徽制 作說明 

一、  區徽呈 圓形， 徽面由 紅色環 形窄邊 、文字 區外圈 、紅色 
内圓 及五星 花蕊動 態 紫荆花 圖案所 組成。 

二、  位於 徽面内 圓中央 的動態 紫荆花 圖案為 白色， 由五片 
花瓣 組成， 每片花 瓣中均 有一顆 紅色五 角星及 一條紅 色花蕊 
鑲在 其間。 各 片花瓣 環繞徽 面中心 點順時 針均勾 排列。 紫荆 
花 中心點 位於徽 面的中 心點。 

三、  文字區 外圈位 於紅色 環形窄 邊與紅 色内圓 之間， 為白 
底紅字 。外 圈上方 均句排 列着" 中 華人民 共和國 香港特 別行政 
區" 中文 繁體區 徽標準 字樣。 字下 端朝向 徽面中 心點。 外圈下 
方均匀 排列着 英文" 香港" 區徽標 準字樣 ，字母 上端朝 向徽面 
中 心點。 中 英文字 樣之間 分別鑲 有一顆 紅色五 角星。 五角星 
的- -個角 尖朝向 徽面中 心點。 中 英文字 樣和五 角星均 以徽面 
的中 軸錢為 準對稱 分布。 區徽圖 案見圖 1。 
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圖 1  中華人 民共和 國香港 特別行 政區區 徽圖案 
四、 徽 面中紅 色的色 度值以 中華人 民共和 画國徽 紅為其 


標準。  ^ 
五、 區徽徽 面通用 尺寸定 為如下 三種： 

1 號： 直徑 100 厘米。  • 
2 號： 直徑 80 厘米。 
3 號： 直徑 60 厘米。 
因 特殊需 要制作 不同尺 寸 區 徽 時 ，均 按通 用尺、 t 成比 例 
地 放大或 縮小。 
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六、 區 徽徽面 定位圖 


m  2  iM 徽 徽曲- 定位圖 

1.  環形窄 邊的寬 度為區 徽直徑 的百分 之一。 

2.  文 字區外 圈的寬 度為區 徽直徑 的十分 之一。 

3.  紫荆 花外輔 助圓直 徑為區 徽直徑 的十分 之六。 

4.  中 文字區 夾角為 220 度。 中文字 高為文 字區外 圈寬度 

的十分 之七。 ' 

5.  英 文字區 夾角為 80 度。 英文字 高為文 字區外 圈寬度 
的十分 之六。 

6.  五角星 區夾角 分別為 30 度。 其 外圓直 徑與紫 荆花内 

五角星 一致。 
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七、 區 徽徽面 中英文 


標 準字樣 
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八、 區 徽剖面 示意圖 
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九、 區 徽制版 定位圖 


圖 5    區 徽制版 定位圖 
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